Ksiądz FRANGISZEK WOLFF 


Dziekan-Prepozyt Kollegiaty i Parafii Wszystkich Świętych, 
Dziekan wielicki, 
Radca i Referent Kuryi Książeco - Biskupiej, 


przeżywszy lat 59, po długiej i ciężkiej chorobie zaopatrzony ŚŚ. Sakramentami, zasnął 


w Panu dnia 10 maja 1894 r. w Krakowie. 
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Wyprowadzenie zwłok nastąpi w piątek dnia 11 b. m. o godz. 6 popołudniu do kościoła 
WW. Swietych, a dnia nastepnego t.j. w sobote 12 b. m. przewiezione beda do Krzecina 
i tam po odprawionem Nabozenstwie o godzinie 10 rano w grobie familijnym złożone 


zostaną. 
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